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Bestellzeichen 
Ausführungen wahlweise A,B,C 


| Abmessungen 


500/550 4 18x55 
» 4 18x43 50/4 B 
» 8 22x55 50/8 5 
» 8 24x55 50/8 B G 
» 16 24x55 50/16 B (& 
» 25 30x60 50/25 B G 
» 32 30x75 50/32 B @ 
» 40 39x 100 50/40 B © 
» 50 30x 100 50/50 B ® 
» 8-4 8 30x65 50/ 8+ 8 B & 
» 8-16 30x65 50/ 8-16 B ® 
» 16--16 30x80 50/16-116 B ® 
» 25-125 30x100 50/2525 B G 
» 32-132 30x 100 50/32-1.32 B E 
» 40-140 35% 100 50/40-1-40 B ® 
» 50-150 35x100 50/50-1-50 B 
350/385 4 18x55 35/4 
» 4 18x43 35/4 B 
» 8 18x55 35/8 
» 8 24x55 35/8 B & 
» 16 24x55 35/16 B € 
» 25 24x55 35/25 B 8 
» 32 21x55 35/32 B cC 
» 40 30x60 35/40 B c 
» 50 30x60 35/50 B e 
» 8+ 8 30x65 35/ 8+ 8 B € 
» 8-16 30x65 35/ 8-16 B G 
» 16-16 30x65 35/16-1-16 B C 
» 25-125 30x80 35/2525 B © 
» 32:32 30x80 35/32-1-32 B G 
» 40-140 30x 100 35/40-1-40 B & 
» 50-50 30x100 35/50-150 B:.-]€ 
250/275 35 24x55 250/35 B ® 
» 50-150 30x80 250/50-450 B c 
160/180 50-150 30x65 160/50-150 B © 
30/35 10 15x55 30/10 A 
» 20 18x55 30/20 A 
25 18x55 30/25 A 
» 50 22x55 30/50 A 
» 100 22x55 30/100 A 
» 100 24x55 30/100 B = 
25/30 10 15x55 25/10 A 
» 25 18x55 25/25 A 
» 35 22x55 25/35 A 
» 50 22x55 25'50 A 
» 100 22x55 25/100 A 
N) 100 2 24x55 25/100 B IE 
12/15 10 1,35 15x50 12/10 A 
» 25 1,60 15x50 12/25 A 
» 50 1,75 18x55 12/50 A 
» 100 1,95 22x55 12/100 A 
6/8 10 1,30 15x50 6/10 A 
» 25 1,40 15x50 6/25 A 
» 50 1 15x50 6/50 A 
» 100 ; 18x55 6/100 A 


Lieferungen werden in Zentralgewinde mit Preßstoffmutter ausgeführt. Schränklappenausführung 


in 30 und 35 mm @) möglich, Lieferung nur auf Anforderung, 


Darstellung einiger Anschlußarten 
(f=Lötfahne, d= Drahtanschluß) 


A B; B; Ba 


I0-— 
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Kondensator Kondensator im Al-Rohr Kondensator im Al-Rohr Kondensator im 
im Isolierrohr mit Isoliermantel mit Isoliermantel Al-Rohr mit 
2 Kapazitäten, 1 Kapazität, Isoliermantel 
mit Lötfahnen mit Lötfahne 2 Kapazitäten mit 
(auch mit Drahtanschl. Drahtanschlüssen 
lieferbar) 


C; Ca 


© 
1 5 1 


Mx15 


Al-Becher mit Zentral- Al-Becher mit Zentral- Al-Becher mit Zentral- Al-Becher mit Schränk- 
gewinde und Preßstoff- gewinde und Preßstoff- gewinde und Preßstof- lappenbefestigung für 2 
mutter für 2 Kapazitäten mutter für 2 Kapazitäten mutter, mit Lötfahne Kapazitäten mit Draht- 
mit Drahtanschlüssen mit Drahtanschlüssen “ (auch mit Drahtanschl. anschlüssen. Gemeinsamer 
und mit getrennten lieferbar) Minuspol an Schränklappen 


Plus- und Minus-Polen 


Vertretungen und Auslieferungslager 
nur für Dräger-Fabrikationsgebiet: Schwachstromtechnische Bauelemente. 


Hamburg 11, Hopfensack 19, ] Frankfurt/M.. Münchenerstraße 21 
Fa. Franz G. Schmidt K.G. | Fa. Kurt Scholze, 
Tel. 32 79 32 Tel. 3 44 04 
Hannover, Herrenstraße 8 B Mannheim, Pfalzplatz 77, 
Fa. K.L. Schmidt, Fa. Karl König, 
Tel. 228 38 | Tel. 4 27 51 
Osnabrück, Buerschestraße 85 Stuttgart. Relenbergstraße 72 
Fa. Wilhelm Piper, Fa. Richard Siwicke, 
Tel. 2821 Tel..9:17:37 
Dortmund, Landgrafenstraße 6 | München 2, Schleißheimerstraße 22-24 
Fa. Werner Böhmer, | Fa. Gustav Hartinger GmbH. 
Tel. 2 45 33 Tel. 5 16 16 
Köln-Nippes, Schwerinstraße 26 Nürnberg, Lothringer Straße 6 
Fa. Leo Melters, Fa. Paul R. Lindig, 
Tel. 7 85 51 Tel. 458 52 
Bremen, Friedrich-Ebert-Straße 107 Kassel. Opernstraße 2 
Fa. Werner Kübler Fa. Bruno Herz 
Tel. 51771 Tel. 20 98 


Verkaufsbedingungen 
Februar 1951 


Zahlungsbedingungen. Zahlung hat binnen 8 Tagen nah Rehnungsdatum (abzügl. 2 Yo Skonto) 
in D=Mark zu erfolgen. Erfüllungsort für die Zahlung ist Lübeck, alle Zahlungen sind 
direkt an unser Lübecker Haus bzw. an die Vertretung zu leisten. 

Für Scheks und Banküberweisungen gilt der Tag als Zahlungseingang, an dem wir über 
den Betrag verfügen können. 

Auslandsschecks werden in Zahlung genommen. Bei Umwandlung in D=Mark wird als 
Kurs der Mittelkurs am Tage des Zahlungseingangs gerechnet. Zahlungen können auf unser 
Konto bei der Lübecker Bank für Handel und Industrie, Lübek, überwiesen werden. 

Bei verspätet erfolgendem Zahlungseingang werden unter Vorbehalt der Geltendmahung 
SNHERSE Rectte Bankzinsen und Kosten berechnet. Einer besenderen Inverzugsetzung bedarf 
es nicht. 

Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten, auch nicht wegen Beanstan= 
dungen oder Gegenansprühen. Bis zur vollen Bezahlung bleiben die Lieferungsgegenstände 
unser Eigentum, auch im Falle ihrer Bestellung zum Weiterverkauf, gleichviel, ob dem Besteller 
ein Zahlungsziel gewährt ist. 

Sollten von seiten des Bestellers von uns erworbene, aber noch nicht bezahlte Waren weiter= 
verkauft sein, so bleiben aud diese bis zur Bezahlung sämtlicher Forderungen des Drägerwerkes 
Eigentum des Drägerwerkes. 


Lieferfristen: Für die termingemäße Lieferung setzen wir einen rectzeitigen Eingang der Roh= 
stoffe und einwandfreie Energieversorgung voraus. Stornierung wegen Lieferungsverzug ist 
erst 14 Tage nach Eingang einer Mahnung des Bestellers bei uns möglich. 


Preise: Die genannten Preise sind Festpreise, sofern bis zum Tage der Lieferung keine Erhöhungen 
an Fabrikationskosten und Materialkosten eintreten. Gegebenerfalls werden wir am Tage der 
Lieferung solhe Mehrkosten zu berücksichtigen haben und die sih daraus ergebenden Preise 
in Rechnung stellen müssen. 


Versand geschieht auch bei frachtfreier Zustellung auf Gefahr des Bestellers ab Lager Lübeck 


resp. ab Auslieferungslager. Kisten bleiben unser Eigentum. Bei frachtfreier Rücksendung wird 
der Pfandwert mit ?/s gutgeschrieben. 


Reklamationen finden nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware Berücksichtigung. Ab=- 
weihung der Ausführung von der Aufmachung in unseren Angeboten und Katalogen behalten 
wir uns vor. 


Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle beiderseitigen Vertragsverhältnisse, insbesondere 
für Lieferung und Zahlung, ist Lübeck. Über das Vertragsverhältnis entscheidet stets das 
deutsche Redıt. 


Anderslautende Abmachungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung, und sie gelten 
nur für das Geschäft, für das sie getroffen sind. 


Drägerwerk, Heinr. & Bernh. Dräger 
SE Er Lübek 2 


Gilbad 
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F 


